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UNDA RADIO - Mod. R, 65/3. Sintouio a pcrmeabilita var labile; oiule media da 102 a S78 m t qaattro bolide ondc corte a 25, 3I t 
49 e 75 ra. MF a 467 kc/o. Potciua dnacita 1,5 watt; coniuma 31 watt. 












